Sylvania 


TYPE 2E5 


INDICATEUR D'ACCORD 


CARACTERISTIQUES 
Tension de chauffage CA. ou CC. HD MA AN ES 2,5 voits 
Courant de chauffage ... s.. ae . . . … eee 0,8 ampère 
de Toutes 


Position de montage .. 
Pour autres cara ctéristigues © et les applicātions; voir type 6E5 


SYLVANIA LE TUBE ESSAYÉ SUR POSTE 


